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Trnvona continoa print dal fillro = 240 V 

Tan iiona continva dopo il fillro a 210 V 

Corranla anodtca loiala 3 6S mA 

CorraMa anodica 616 = S? mA 


ATTENZIONE ■ A par tire dalla matncola N. 12931 le valvole 6SA7 e 6 SIC 7 
vengono sostituite rispettivamente dalle valvole miniatura 6 BE 6 e,6BA6. 































